090177e196edc74d\Final\Final On: 01-May-2021 00:11 (GMT) 


Age(in 95th Percentile BMI 


Gender months) Value 

Male 143.5 24.1475 
Male 144.5 24.22985 
Male 145.5 24.31172 
Male 146.5 24.3931 
Male 147.5 24.47397 
Male 148.5 24.55434 
Male 149.5 24.6342 
Male 150.5 24.71352 
Male 151.5 24.79232 
Male 152.5 24.87058 
Male 153.5 24.94829 
Male 154.5 25.02545 
Male 155.5 25.10206 
Male 156.5 25.17811 
Male 157.5 25.2536 
Male 158.5 25.32853 
Male 159.5 25.40289 
Male 160.5 25.47668 
Male 161.5 25.5499 
Male 162.5 25162256 
Male 163.5 25.69464 
Male 164.5 25.76616 
Male 165.5 25.83712 
Male 166.5 25.90751 
Male 167.5 25.97734 
Male 168.5 26.04662 
Male 169.5 26.11535 
Male 170.5 26,18353 
Male 171.5 26.25117 
Male 172.5 26.31828 
Male 173.5 26.38485 


Male 174.5 26.45091 


FDA-CBER-2021-5683-0023487 


090177e196edc74d\Final\Final On: 01-May-2021 00:11 (GMT) 


Male 
Male 
Male 
Male 
Male 
Male 
Male 
Male 
Male 
Male 
Male 
Male 
Male 
Male 
Male 
Male 
Male 
Male 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 


Female 


175.5 
176.5 
177.5 
178.5 
179.5 
180.5 
181.5 
182.5 
183.5 
184.5 
185.5 
186.5 
187.5 
188.5 
189.5 
190.5 
191.5 
192.5 
143.5 
144.5 
145.5 
146.5 
147.5 
148.5 
149.5 
150.5 
151.5 
152.5 
153.5 
154.5 
155.5 
156.5 
157.5 
158.5 


26.51646 
26.58151 
26.64606 
26.71014 
26.7/7374 
26.83688 
26.89958 
26.96184 
27.02368 
27.08511 
27.14616 
27.20683 
27.26/14 

27,3271 
27.38675 
27.44609 
27.50514 
27.560393 
2516522 
25.25564 
25.34557 
25.43498 
25,52367 
25.61223 
25.70005 
25.78731 
25.87401 
25.96013 
26.04568 
26.13065 
26.21502 

26.2988 
26.38197 
26.46453 


FDA-CBER-2021-5683-0023488 


090177e196edc74d\Final\Final On: 01-May-2021 00:11 (GMT) 


Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 
Female 


Female 


159.5 
160.5 
161.5 
162.5 
163.5 
164.5 
165.5 
166.5 
167.5 
168.5 
169.5 
170.5 
171.5 
172.5 
173.5 
174.5 
175.5 
176.5 
177.5 
178.5 
179.5 
180.5 
181.5 
182.5 
183.5 
184.5 
185.5 
186.5 
187.5 
188.5 
189.5 
190.5 
191.5 
192.5 


26.54648 
26.62782 
26.70853 
26.78862 
26.86808 
26.94692 
27.02513 
271027 
27.17965 
21, 20597 
27.33167 
27.40673 
27.48118 
21.305 
27.6282 
2770079 
20A1277 
27.84414 
27.91491 
27.98509 
28.05468 
28.12369 
28.19213 
28.26 
28.32/32 
28.39408 
28.46031 
28.52602 
28.5912 
28.65588 
28.72007 
28./8378 
28.84702 
28.90981 


FDA-CBER-2021-5683-0023489 


